 Atlantii Egiptului Antic si misterul initierilor In perioada Atlantidei multe fiinte umane au atins un inalt grad de percetie extrasenzoriala reusind sa subordoneze si sa foloseasca dupa propria lor vointa elementele naturii Atingand un nivel atat de inalt era foarte important ca energia pe care o vehiculau sa nu o foloseasca pentru sustinerea unor actiuni materiale, egoiste, ci sa fie in armonie perfecta cu natura, deci sa fie in acord cu vointa divina Insa la un anumit moment dat, datorita ignorarii legilor divine, respectiv dorintei de a folosii puterea intr-un scop egoist, unii dintre ei au incercat sa canalizeze energii cu o frecventa de vibratie foarte inalta in corpul lor fizic, pentru ai subordona pe ceilalti “Asa ca, acea parte a Pamantului care a a fost candva casa Fiilor lui Dumnezeu, a fost distrusa in totalitate Inteleptii acelor vremuri, adica Fiii lui Dumnezeu au inceput sa paraseasca planul fizic datorita decaderii spirituale ale umanitatii Din imperecherea celor doua rase au fost nascute fiinte care au mostenit pe de o parte cunoasterea magica a tatalui lor respectiv conceptele materialiste, instinctele animalice, din partea mamei lor Aceste fiinte au ajuns la diferite grade ale initierii, insa unii si-au folosit cunostintele pentru a practica magia neagra, pentru ca astfel sa-si satisfaca propriile dorinte Ultimii initiati au stiut ca aceste fiinte pana la urma se vor autodistruge datorita dorintei de a obtine putere Atunci ei au construit vapoare foarte mari si puternice care aveau si sistem de protectie fata de radiatiile emise de folosirea incorecte a anumitor instrumente de catre magicienii decazuti Impreuna cu familiile lor, cu animalele si diferitele instrumente folosite pentru initiere, au parasit in secret pamantul sortit distrugerii (un astfel de eveniment este descris si in Biblie prin mitul lui Noe, bineinteles acesta fiind relatat prin intermediul simbolurilor in limbajul acelor vremuri) Cei care practicau magia neagra intr-un timp foarte scurt si-au pierdut controlul asupra instrumentelor, fiindca acestea servea doar la a canaliza energia divina macrocosmica inspre elevarea fiintei umane Insa pentru acesta era nevoie de cineva, cu un grad foarte inalt de evolutie, care sa stie sa moduleze aceste energii gigantice Orientarea lor egoista a facut ca aceasta activitate sa fie din ce in ce mai greu de controlat Dupa ce Fiii lui Dumnezeu au ajuns suficient de departe, un practicant al magiei negre, a directionat energia cu un nivel de vibratie foarte inalt in propriul sau trup Trebuie sa specificam ca din punct de vedere fizic se poate demonstra ca o energie cu o frecventa foarte -foarte ridicata daca este directionata spre ceva care are un nivel de vibratie mult inferior, in momentul in care va intra in contact cu acesta se va declansa instantaneu distrugerea particulelor cu o frecvanta joasa si le va ridica spontan frecventa de vibratie, adica va transforma particulele fizice in energie; practic va avea loc dematerializarea acestora Tot astfel s-a petrecut si in cazul magicianului: energia divina macrocosmica a fost directionata spre un corp fizic cu o vibratie necorespunzatoare, care nu avea capacitatea de a transforma si conduce acesta forta gigantica Drept urmare a inceput un proces de dematerializare a particulelor cu vibratie joasa, pana ce energiile complementare declansate prin acest proces au devenit suficient de puternice ca sa aplaneze dezintegrarea materiei Urmarile au fost dezastruoase, deoarece a avut loc un cataclism teribil ce a condus la scufundarea, disparitia Atlantidei Initiatii care au parasit continentul s-au stabilit de-alungul ecuatorului Pamantului unde au pus bazele unor noi civilizatii Astfel nu intamplator s-au gasit asemanari uluitoare intre traditiile egiptene din Africa si traditiile mayase si aztece din America de Sud Ei detineau cea mai inalta cunoastere de pe planeta si datorita intelepciunii si iubirii fata de ceilalti foarte repede au castigat increderea bastinasilor, devenind conducatorii acestora Se deosebea de ceilalti prin forma capului care era mult alungita inspre in spate Ei au fost numiti de catre cealalta rasa “Fii lui Dumnezeu” De fapt, datorita calitatilor divine cu care au fost inzestrati si cu care conduceau pe ceilalti, meritau pedeplin aceasta denumire Aceasta civilizatie a fost cea care a fondat cultura egipteana, care a construit piramidele si care a urmarit sa spiritualizeze oamenirea La inceput exista un singur conducator purtând numele de faraon – ce se traduce prin Casa Mare – care era atat mare preot cat detinea si cea mai inalta functie socio-administrativa din stat (un astfel de mare initiat a fost Hermes Trismegistros, adica Hermes de trei ori mare, tocmai pentru ca el intruchipa cele trei mari functii in conducerea statului – preot , legislator si conducator) Bineinteles ca aceasta fiinta atinsese cea mai inalta realizare spirituala si misiunea lui era cea de a conduce umanitatea spre Dumnezeu Odata cu 1 evolutia si dezvoltarea vietii sociale, conducerea statului a fost impartita: faraonul se ocupa de problemele statale socio adminstrative (si el era un initiat) si marele preot care intruchipa manifestarea divinitatii printre oameni ce era conducatorul templului si marele invatator al poporului ” In acest context cultural si spiritual, initierea a reprezentat scopul practicii religioase egiptene, fiind cel mai inalt statut la care putea sa ajunga un discipol Initierea reprezenta un proces lung de antrenamant care se intindea pe ani si ani de zile in functie de aptitudinile aspirantului In toate comunitatile, cei care au fost alesi ca potentiali pentru initiere, multi ani au fost urmariti si analizati intr-un mod riguros de catre preoti sau de initiati In prima faza i se explica aspirantului despre pericolele initierii, despre sacrificiile pe care va trebuii sa le faca, precum si despre dificultatile cu care se va confrunta Cei care nu se speriau si aveau aspiratia necesara erau primiti in templu ca neofiti si unde, sub supravegherea stricta a preotilor si initiatilor isi incepeau drumul spiritual Inainte de toate trebuiau sa realizeze diferite munci fizice in cadrul templului, timp in care erau tot timpul speriati de posibilitatile de a esua in cadrul initierii (aspect intalnit si in zilele noastre la manastiri sau temple) Numai cei cu inima curata, cei care aveau o constiinta curata, cei care si-au recunonscut pacatele trecand printr-un fel de spovedanie launtrica aveau acces la etapele urmatoare Din aceasta cauza in toate ritualurile de initiere prima conditie era legata de purificarea individuala constienta, toti aspirantii arzandu-si pacatele prin focul credintei si devotiunii Primele tehnici vizau purificarea corporala, care incepea printr-o alimentatie corespunzatoare bazata pe vegetale, lactate, plante medicinale, respectiv prin intarirea structurii fizice cu ajutorul anumitor posturi corporale asemanatoare celor folosite in hatha yoga orientala precum si exercitii si tehnici de respiratie La acestea se adaugau diferite procedee de concentrare si disciplinare mentala Primele cunostinte teoretice pe care le invata aspirantul erau legate de studiul stiintelor rationale cum au fost matematica, biologia, medicina si altele Deasemenea invatau despre centrii subtili de forta, despre cum sa-si trezeasca energiile latente din fiinta, cum sa-si controleze instinctele, dorintele si emotiile Urmau apoi concepte metafizice despre alcatuirea Universului, despre creatie, despre diferite reguli de comportament, educatie psihologica, despre istoria umanitatii si se insista predominant pe evidentierea valorilor sufletesti Insa toate invataturile urmareau sa puna in evidenta natura divina a omului, ca de fapt corpul fizic nu este altceva decat un vehicul pe care il folosim in timpul vietii, ca noi ne aflam intr-un proces continuu de transformare, iar experienta pe care o dobandim de-alungul vietilor succesive nu reprezinta altceva decat experiente dobandite, lectii invatate Astfel la un anumit moment dat, dupa ce vom acumula suficienta experienta si vom fi destului de maturi, n-i se va da acces la o cale spirituala pentru a da si ultimele probe, spre a ne identifica cu adevarata noastra natura divina si nu doar cu corpul fizic si cu simturile Una din principalele invataturi erau adevarurile revelate tocmai de Hermes Trismegitros, unul dintre primii faraoni si ghizi spirtuali al Egiptului Antic Mesajul tainic al acestui mare intelept a ramas criptata in faimoasa Tabla de Smarald Apoi aspirantul este invatat despre nivelele de vibratie caracteristice acestui Uninvers I se reveleaza ierarhia regnurilor, ca la baza se afla regnul mineral, urmata de regnul vegetal, animal si apoi uman Dar ciclul nu se incheie aici pentru ca deasupra omului este Dumnezeu, adica originea si sursa tuturor lucrurilor ce exista, este motivul pentru care existam, este energia care in momentul creerii noastre s-a ocultat in adancurile fiintei noastre, spre a ne permite ca printr-un ciclu lung de cautari, urcusuri si caderi, pana la urma sa ne reintoarcem la El Dupa dobandirea unui anumit control asupra simturilor se recurgea la folosirea imaginatiei, la invocarea si trairea diferitelor stari de constinta, ajungand pana la urma ca aspirantul sa treaca spontan de la o stare negativa foarte joasa, la una pozitiva, extatica De exemplu de la tristete amara la bucurie paradisiaca, sau de la frica paralizanta la curaj si increderea maxima in sine Aceste tehnici conduceau gradat la intarirea si calirea nervilor, la dobandirea controlului asupra orcarei stari ce poate sa apara O alta proba consta prin faptul ca aspirantul era inchis in diferite incaperi izolate, de regula acestea se aflau in subteranele templelor si chiar a piramidelor, labirinte cu diferite capcane pe care el trebuia sa le treaca, trebuia sa stea izolat in intuneric si singuratate Adeseori probele de curaj depaseau limitele normalitatii: 2 aspirantul trebuia sa treaca prin ape unde erau crododili, capcane mortale (aceste practici s-au pastrat in toate traditiile spirituale ale planetei, iar de exemplu, in anumite comunitati din Tibet, aceste probe se sfarseau adeseori cu moarte prin muscaturi de cobra) Trierea si probele in sine erau sustinute din punct de vedere subtil de marii initiati, astfel incat reuseau numai cei care erau suficient de pregatiti pentru a trece mai departe spre urmatoarea etapa a initierii Aici aveau loc adevaratele lupte psihice, otelire vointei In intuneric el trebuia sa-si constientizeze toate greselile, sa le confrunte cu aspiratiile sale, sa-si cantareasca toate faptele bune si rele ale vietii sale Dupa ani de purificare apareau capacitatile telepatice si astfel trezind incet cu incetul energii nebanuite aspirantul incepea sa aiba control asupra elementelor naturii: pamantul, apa, focul, aerul si eterul La baza tuturor lucrurilor stateau tehnicile de concentrare si focalizare, disciplinarea mintii si trezirea intuitiei spirituale Dupa acestea urmau exercitii mult mai grele cum ar fi cele de identificare perfecta cu obiectul concentrarii, retragerea completa a simturilor, transferul constiintei, controlul centrilor de forta (a se citi Initiere in Hermetism) La momentul potrivit i se revela aspirantului anumite secrete cum ar fi cele despre legile care stau la baza fenomenelor naturii, despre teleportare, materializare si dematerializare, materie si antimaterie, despre premonitii, clarviziune, legile timpului si spatiului, vidul ce exista dincolo de orice manifestare Se explicau deasemenea importanta piramidelor, depre chivot si bagheta magica Rezultatul la care trebuia sa se ajunga era in primul rand invingerea marilor pacate ale ale fiintei umane: orgoliul, mania, ura, gelozia, rautatea, invidia Aspirantul este pe urma initiat in marile adevaruri, in diferitele stiinte oculte printre care un rol foarte important o avea astrologia initiatica, numerologia, tarotul, kabala si simbolismul In esenta, initierea a reprezentat si reprezinta posibilitatea omului de se separe intr-un mod constient de materie, de conditia sa muritoare Ruperea aspirantului de ego si de atasamente Omul constientiza natura lui divina, ca dincolo de acest corp el este mult altceva Dupa ce maestrul considera ca era suficient de pregatit, dupa incercarile anilor de ucenicie, urma initierea propriu zisa Era culcat intr-un sarcofag, intr-un sicriu, acesta simbolizand starea de transcendenta, divizare fiintei sale Iata cum relateaza clarvazatoarea Elisabeth Haich discutia dintre maestru si discipol inaintea initierii: “inainte de a te trezii din constiinta ta fizica spre a te regasii in sfera infinita a constiintei divine, acele energii specifice, ce-ti definesc caracterul, pe care de mai multe ere cosmice le-ai determinat prin intermediul faptelor tale si care acuma isi asteapta la nivel subconstient, momentul favorabil pentru a implinii legea cauzei si efectului, acuma le vei percepe sub forma de vise Nu poti sa le distrugi deoarece fac parte din fortele creatiei Insa le poti oprii inainte de a se manifesta la nivel fizic, daca intr-un mod constient vei cobori in adancurile sufletului tau si acolo trezind aceste vise le vei trai ca pe realitati obiective A trai toate acestea inseamna ca omul sa retraga acele energii cauzale si sa le perceapa intr-un mod constient ca pe ceva concret Astfel se dizolva tensiunile energetice de la nivelul cauzal avand drept efect diminuarea si apoi disparitia lor definitiva In timpul initierii iti vei trai intregul viitor sub forma unor imagini de vis, deasupra limitelor spatio – temporale Atunci te vei elibera de propria ta individualitate, de propria ta personalitate, iar corpul tau il vei folosi intr-un mod neconditionat in realizarea vointei lui Dumnezeu Fiecare initiat are responsabilitatea de a ramane pe Pamant pentru a contribui la trezirea spirituala a celorlalte fiinte umane Scopul este acela ca orice s-a rupt de esenta divina si sa atasat de materie, sa se reintoarca in unitatea primordiala Insa daca initiatul se va opune sensului evolutiei, folosind energiile supreme pentru propriul sau interes personal, atunci aceste energii imense focalizate in prorpiul sau corp il vor determina sa decada mult mai jos decat cineva cu un nivel de constiinta normal, care va realiza acelasi greseli Omul normal avand acces doar la energiile fizice, pe acestea le va orienta in corpul sau, deci el va induce forte fizice intr-un corp fizic ceea ce evident ca nu il va duce spre decadere Initiatul insa nu foloseste forte fizice, ci fortele divine creatoare, iar daca va orienta aceste energii inalte, spirituale, in corpul sau, va decade Cu cat va folosii forte mai mari 3 cu atat decaderea va fi mai adanca Deci, daca vrei sa ai parte de initiere, trebuie sa ai in vedere ca ceea ce un om normal poate face fara a fi pedepsit, tu nu-ti poti permite doarece un initiat nu foloseste energii fizice ci se branseaza la energiile divine macrocosmice pe care in functie de nivelul sau de constiinta le moduleaza in sensul evolutiei spirituale Datorita exercitiilor de pregatire ai atins deja acel prag prin care poti sa percepi aceste adevaruri Asa ca trebuie sa-mi raspunzi cu toata seriozitate: ai curajul sa-ti asumi aceste responsabilitati, pericolul, toate aceste legi, vrei sa primesti cu adevarat initierea sau mai bine te retragi si iti ghidezi viata dupa legile conditiei umane ?” In timpul initierii se induce in fiinta aspirantului, in functie de nivelul de constiinta al acestuia, o energie cu o frecventa foarte ridicata, o frecventa corespunzatoare posibilitatii de a percepe totul nu din punct de vedere al constiintei umane limitate, ci din punct de vedere al constiintei divine infinite Doar dupa o pregatire deosebit de stricta se poate realiza acest proces fara ca aspirantul sa sufere anumite consecinte negative, este nevoie ca el sa-si controleze pedeplin vointa pentru a-si putea conecta constiinta la frecvente atat de inalte Va avea loc trezirea treptata a centrilor de forta si aspirantul va trai pe fiecare nivel adevarata sa identitate Cand va atinge ultima treapta, al saptelea nivel de constiinta el se va contopii cu propriul sau eu divin, traind ca totul este in Dumnezeu si Dumnezeu este in toate ” Spiritualitatea orientala denumeste acest fenomen “revelarea Sinelui”, adica identificare omului cu esenta sa dumnezeiasca Insa fara ajutorul unui invatator care a atins deja acest nivel de constiinta, nu se poate trai marele mister, marea initiere Iata ce spune Jannkovich Istvan, un mare egiptolog care prin cercetarile sale asupra valorilor spirituale ale Egitului Antic, a avut parte de diferite viziuni, chiar legate de o viata precedenta in care a trait in Egipt intr-o perioada in care initierea isi mai pastra valoarea adevarata: “Recunoasterea pacatelor iti da viziunea luminii launtrice, iti permite sa privesti in misterioasele sfere ale sufletului O noua poarta se deschide pentru noi Aici Eu-l nostru intelege fara conditionarea corpului fizic, misterele profunde ale creatiei si incepe sa simta absolutul, principul primordial Lumina, cea mai inalta energie cosmica, simbolizeaza iluminarea divina Abia atunci Eu-l va fi capabil sa`recunoasca adevarurile uitate, sa inteleaga raportul dintre invataturile vietilor precedenta pentru ca astfel sa-si gaseasca menirea din aceasta viata In acest fel omul traieste initierea sa personala Asa ajung initiatii la lumina si devin parte din lumina, prin revelarea tainica a starii de Osiris sau de inaltare si comuniune cu Dumnezeu Tatal O importanta deosebita joaca in acest sens trairea personala Ceea ce a fost trait ramane pentru totdeauna sub forma de prezent in constiinta initiatului si va influenta intrega lui viziune despre viata, intregul lui mod de gandire Dupa ceea el va vedea totul dintr-un punct de vedere cosmic, iar valorile materiale vor devenii transparente in fiinta lui De fapt i s-au deschis ochii spirituali Bunatatea si rautatea sunt judecate altfel pe lumea cealalta, mult altfel decat pe Pamant Acolo sunt valabile doar legile cosmice ale iubirii, iar legile materiale pur si simplu nu exista Adevarata iubire va biruii egoul si va atrage dupa sine iertarea pacatelor si miluirea Initiatii nu numai ca au invatat dar au si experimentat diparitia cuantumului spatio- temporal Au devenit constienti ca dupa moarte se vor integra in rezonantele cosmice universale, ca moartea fizica nu este altceva decat transformarea Eu-lui, privita dintr-un alt punct de vedere Initierea insa nu ia sfarsit odata cu terminarea ritualurilor specifice, initierea este o responsabilitate fata de noi insine, ca omul sa-si continue neincetat munca inspre desavarsirea lui spirituala Iar acesta depinde de persoana in cauza, caci de fapt initierea are loc in launtrul fiintei Ritualurile au rol de instrumente ajutatoare In constiinta trezita a initiatului evolutia nu se sfarseste niciodata Asa si numai asa el isi va constientiza toate prejudecatile, se va debararsa de toate dorintele, isi va invige egoul si in sfarsit va triumfa asupra vietii Intreaga lui fiinta se va umple gradat, datorita efortului pe care il va depune, cu lumina divina a creatiei Scopul si sensul initierii este ca omul sa poata trai marele mister, sa recunoasca faptul ca este parte integranta din totul macrocosmic si ca in jurul lui totul este lumina, iubire, totul este energie vibratorie” Cea mai pregnanta prezenta in cadrul acestor initieri este zeita Isis, descrisa ca fiind arhetipul feminin al creatiei – zeita fertilitatii si a maternitatii I s-au dat mai multe nume si a jucat mai multe roluri in istorie si mitologie – ca zeita si femeie creator In dualitatea realitatii noastre – ea reprezinta aspectele noastre feminine, creatia, renasterea, ascensiunea, intuitia, abilitatile psihice, vibratiile inalte, dragostea si 4 compasiunea Ea este energia Yin, mama care ne hraneste, Preoteasa, zeita tuturor povestilor mitologice, precum si imaginea feminina din miturile creatiei Este esenta energiei feminine care face parte din noi toti Isis, reprezinta irisul ochiului, ochiul lui Horus ivit din unirea lui Isis cu Osiris, ochiul lui Ra, sursa creatiei (Bibliografie Rudolf Steiner) Statua zeiţei, în Sais, purta această enigmatică inscripţie: “Sunt tot ce a fost, tot ceea ce este, tot ceea ce va fi şi niciun muritor (până acum), nu mi-a ridicat vălul ” Interesant de stiut… “Seichim este o forma de energia identificată de Patrick Zeigler în vechile temple egiptene, probabil utilizată de marii preoţi egipteni sau amplificată pur şi simplu acolo din cauza efectului de piramidă De asemenea, este posibil ca Patrick Zeigler să fi fost un vindecător într-o viaţă anterioară şi să fi încercat din toate puterile să-şi recapete forţa vindecătoare, aşa cum spune Stephen Comee Prin channelling, Christine Gerber a obţinut numai cele patru consoane (SKHM), existând astfel mai multe variante de scriere – Seichem, Seichim, Sekhem Iar cele mai potrivite traduceri şi interpretări sunt Forţa Vitală, sau Puterea Spirituală, ceea ce duce cu gândul la Sursa Universală, deşi energia este numai asemănătoare, nu identică aceleia din Reiki Energie fină, delicată, capabilă să inducă uşor stări modificate ale conştiinţei (SMC), ea lucrează în special asupra sufletului Iar când sufletul (inima, chakra a IV-a) este deschis şi plin de iubire ne vindecăm şi deschidem calea speranţei şi a fericirii Cu cât devenim mai plini de compasiune (frecvenţa ideală a vieţii), cu atât se dezvoltă mai rapid intuiţia şi se ajunge la iluminare Sistemul este conceput pentru a trăi Unitatea în cadrul Universului, fiecare nivel fiind o treaptă către propriul suflet şi către Univers ” OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Sensul iniţierii - Iniţierea în Egiptul antic Toată lumea a auzit, până acum, din vorbe, din cărţi citite, din conferinţe ascultate, că exista o iniţiere în Egipt, că multe, foarte multe fiinţe au mers (acolo) pentru a o trece, a o cunoaşte şi a se întoarce în ţara lor Când îl citeşti pe Platon, constaţi că Platon s-a dus în Egipt şi a trecut toate probele iniţierilor, pe care voi nu le cunoaşteţi încă; dar le veţi cunoaşte imediat (şi veţi afla) pe unde a trecut Şi el nu este sigurul A fost şi Pitagora, acest mare filozof, care a influenţat aproape întreaga omenire prin a sa filozofie a numerelor şi a muzicii Şi el a fost acolo şi a trecut probele, a învins Şi Orfeu Orfeu, cel care a dat (lumii) mitologia Iar oamenii nu ştiu că toată ştiinţa egipteană este cuprinsă în mitologie Toate misterele se află în mitologie Numai că ele sunt atât de bine ascunse, camuflate, încât numai Iniţiaţii pot descifra mitologia Eu am încercat deja, de mai multe ori, să vă descifrez unele lucruri din mitologie, dar nu am avut timp să insist prea mult, pentru că am abordat alte subiecte Vă amintiţi, desigur, (că v-am vorbit despre) cele 12 munci ale lui Hercule sau alte lucruri Şi Orfeu a trecut prin iniţieri Şi a mai fost un altul, care se numea Apollonius din Tyana, care avea puteri pe care le dezvoltase graţie acestor cunoştinţe (căpătate) în Egipt Avea puteri şi clarvedere Era formidabil, Apollonius din Tyana S-a dus chiar şi în India, în Persia, ca să studieze în continuare Da El nu este singurul Mai sunt mulţi alţii: de exemplu Moise Mulţi nu ştiu că Moise a trecut prin iniţierile din Egipt şi că ştia tot, tot, tot De aceea avea puteri magice Şi cunoştinţele pe care le-a căpătat în Egipt le-a reunit în cele 5 cărţi ale sale, sub o altă formă; sunt aceleaşi lucruri: aceleaşi adevăruri, aceleaşi legi, aceleaşi reguli, aceleaşi lucruri care existau în Egipt Moise, deci Şi mai sunt mulţi alţii Iar după această iniţiere, care s-a răspândit peste tot, mari scriitori, mari gânditori, care din când în când primeau câteva “grăunţe”, câteva frânturi, au scris chiar cărţi în care au încercat să aprofundeze şi mulţi, foarte mulţi creştini, din Alexandria, cunoşteau multe lucruri despre aceste Mistere din Egipt De exemplu, mulţi creştini nu ştiu că Sf Augustin cunoştea şi el multe lucruri Sf Clement din Alexandria, de asemenea Sf Ieronim, şi el Angelus Silesius de asemenea Ei cunoşteau unele lucruri Şi Porfir şi Jamlic ??? cunoşteau şi ei multe lucruri Proclus, de asemenea Şi chiar scriitori ca Apuleius, care a scris « Măgarul de aur», nu-i aşa ? El revelează mult despre aceste procesiuni, cum se petreceau lucrurile în Egipt Desigur, el nu spune foarte deschis, trebuie totuşi să descifrezi Eu am citit multe din lucrările lui, ale lui Apuleius Şi 5 când s-au ocupat de Magneton/m ???? - Magneton/m este un istoric egiptean - el a revelat multe lucruri despre aceste Mistere – nu deschis, dar el dovedea că îl cunoştea pe Magnetom Un număr important de mari erudiţi l-au luat drept o sursă extraordinară pe Magnetom Şi mulţi alţi scriitori, (cunoaşterea) s-a răspândit chiar până în Occident şi mulţi oameni, mulţi scriitori au vrut să se intereseze, să cerceteze, să culeagă elemente De exemplu Paracelsius El cunoştea multe despre aceste Mistere Swedenborg, de asemenea Şi chiar şi Cagliostro Cagliostro care studiase multe lucruri Cagliostro, José Giuseppe Balsamo, care a fost atât de criticat în literatură, Saint Germain, contele de Saint Germain cunoştea şi el multe lucruri Şi iniţierile s-au răspândit şi la alţi scriitori, chiar şi Balzac Balzac, chiar şi Balzac Eu, când am citit anumite lucrări de Balzac – de pildă “Séraphita”, Elixirul vieţii veşnice, Louis Lambert – se vede că îl interesau toate aceste Mistere ale Egiptului antic Chiar şi Villiers de L’Isle- Adam cunoştea câte ceva Şi Villiers de L’Isle-Adam Şi mai sunt şi alţii, un mistic ca Novalis Novalis, de exemplu, se interesa şi el foarte mult Ca Gérard de Nerval Ei au scris cărţi pentru a descoperi aceste Mistere Ei nu le cunoşteau în întregime, dar Novalis, de exemplu, se ocupa de Sais, de discipolii de la Sais Sais era în Egipt Acolo exista un templu, o şcoală şi ei studiau Misterele Iar eu am mers până acolo, până la Memphis, la Gizeh, acolo unde sunt piramidele Iar acum am să vă revelez unele lucruri despre piramide Trebuie să vă spun că sunt mulţi, mulţi, mulţi De pildă Agrippa Să-l luăm, de pildă Agrippa Agrippa ştia multe lucruri; el a vorbit (???) în cărţile lui – pe care eu le-am citit – şi Maestrul lui, de asemenea – şi mulţi alţi alchimişti, de asemenea; mereu ei căutau, adunau, găseau; chiar şi la istoricii greci, la gânditorii greci - pentru că sunt alţii care au fost să treacă iniţierile Şi în felul acesta, apoi, grecii, când s-au întors în ţara lor, au format Misterele eleusine, pe care eu am fost şi le-am vizitat Am vizitat simbolurile şi tot şi am găsit mari asemănări, mari legături cu Misterele din Egipt Vedeţi, aşadar, Misterele din Egipt au fost ca o sursă, ca o bază pentru a educa, pentru a lumina, pentru a stimula, pentru a orienta întreaga omenire Numai că au venit alte epoci, alte lucruri, natura umană care s-a manifestat atunci multe lucruri au rămas în umbră sau chiar au dispărut, au fost distruse Asta e ! Oamenii nu ştiu să aprecieze mult timp bogăţiile care le sunt oferite Chiar Maestrul lui Agrippa – (Johannes) Trithemius, oh, là, là ! cunoştea şi el foarte multe lucruri despre Misterele din Egipt Trithemius Este foarte cunoscut Mai sunt şi alţii pe care i-am consultat, pe care i-am citit, dar ei nu dau exact ceea ce… O să observaţi, imediat, că ei au deformat multe lucruri Au deformat multe lucruri Pentru că atunci când un Iniţiat termina Misterele, se întorcea în ţara lui şi devenea un revelator, adică revela multe lucruri Dar cuvântul « revelator » desemnează pe cineva care trage încă o dată vălul asupra adevărului A re-voala Revelator – a revoala, înseamnă a trage din nou vălul Deci, ei prezentau lucrurile – de exemplu când trebuia să treci prin râul care se numea Lethe, pentru a uita tot; veţi vedea imediat de unde vine asta Sau Cerberul De unde vine Cerberul ? De ce exista el ? Şi de ce eroii care coborau până în Infern – eroii scriitorilor din vechime, care coborau până în Infern, pentru a-l vizita, pentru a trece probe, ce sunt aceşti eroi ? În greacă, « hero » înseamnă «cel care are iubire» heros – erou, deci erau oameni plini de iubire, dar nu o iubire pentru femei, o iubire de adevăr, pentru omenire Şi în felul acesta ei deveneau sfinţi, profeţi, aceşti eroi, plini de iubire Vedeţi, oamenii folosesc multe cuvinte, dar nu ştiu încă ce înseamnă ele Ca de exemplu Eumenidele Sau cei trei Judecători, Minos, Eac ??? şi – cum se numea al treilea ? O să-mi amintesc Şi de unde vin aceste nume ? Sau cine le-a inventat ? Aceşti mari Iniţiaţi A, Radamante ! Al treilea judecător se numea Radamante Radamante Şi toţi aceşti Iniţiaţi, vedeţi voi, voalau, ascundeau, camuflau, dar prezentau, totuşi realitatea, dar sub forme complet diferite Iar cei care se interesau, care recopiau, lipeau, ajustau, tocmai pentru că aflau, au reuşit De exemplu Herodot, vedeţi ? Herodot era un Iniţiat El vorbeşte despre Misterele din Egipt în cuvinte ascunse, tremurând să nu reveleze prea mult Şi alţii, pe care am să mi-i amintesc imediat Eu cred că chiar şi Goethe şi chiar şi Spinoza au adunat câteva firimituri din toate aceste mari adevăruri care se transmiteau în Iniţieri În filozofia lor s-au strecurat (frânturi) Mai sunt mulţi alţii Am putea spune Böhme El nu cunoştea Misterele, dar el a descoperit intuitiv, prin viziunile sale, prin intuiţia sa, a descoperit nenumărate mari adevăruri care corespund acestei Iniţieri De pildă Emerson Emerson ? Reisbruch ???? Mai sunt şi alţii: un american ??? deTrime ???? Sunt mistici Eu am aruncat o privire asupra tuturor acestor mistici şi ceea ce am găsit la Emerson – oh, là, là ! Pot spune că Emerson a jucat un rol excepţional în viaţa mea Pentru că atunci când eram foarte tânăr, în Bulgaria – aveam 16 ani – mi-a căzut în mână o broşură doar despre Sufletul Superior El scrisese o broşură despre Sufletul Superior – Eul Divin, dacă vreţi Era tradus: Sufletul Sublim, Sufletul Superior Aceasta a produs asupra mea un asemenea efect, ca niciodată Mai era o carte care o poate egala Şi mi-am pierdut capul Influenţat de aceste mari adevăruri despre acest Suflet Sublim pe care îl are omul, am făcut o muncă uriaşă, 6 timp de luni şi ani Şi iată că Emerson mi-a adus enorm de mult Enorm, enorm Da Asta ca să vă spun că aceste mari adevăruri le găsim pe ici, pe colo, dar nu adunate toate laolaltă, aşa cum am să vi le prezint eu acum, ca să vă faceţi o idee Acum, pentru ca multe lucruri să se limpezească în mintea voastră, ca să puteţi avea o măsură, criterii, ca să ştiţi cum să gândiţi, cum să acţionaţi, unde se află oamenii, unde vă aflaţi, am să încep, aşadar Mai întâi, cel care era înflăcărat de iubirea pentru adevăr şi voia s-o cunoască cu orice preţ, găsea cel puţin un Iniţiat în Egipt, pentru a-l conduce până la Marea Piramidă, a lui Keops Iar acolo, urcau până la a 16-a diviziune – ea se numeşte a 16-a bază - unde se afla o fereastră mereu deschisă, care nu era închisă niciodată; iar această fereastră era lungă şi largă, un pătrat de 3 picioare – 3 picioare înseamnă un metru, nu-i aşa, după măsura engleză Deci, o fereastră de un metru pătrat, prin care se intra cu Iniţiatul Şi o luai în lungul unui culoar atât de strâmt, de jos, gol şi întunecos şi rece, încât te lua deja cu răcori Şi de ce fereastra aceea era către Nord ? Pentru că era simbolul frigului, al ignoranţei şi al întunericului Pe acolo trebuia să intri pentru a merge către Lumină Parcurgând acest culoar strâmt, foarte jos şi lung şi întortocheat, care o lua la stânga, la stânga, te aplecai, te târai, ajungeai la un loc – un fel de puţ, deschizătura unui puţ dat cu un asfalt foarte neted, negru, din care ieşea un fum des, încât nici nu vedeai că există nişte scări de fier; Iniţiatul intra primul şi începea să coboare, iar celălalt – aspirantul, candidatul – îl urma în tăcere, în acest întuneric Numai că am uitat să vă spun că aveau lămpi Aveau cu ei lămpi, pentru a se lumina Şi aşa coborau 60 de trepte, dar înaintând aşa, cotind într-una, descopereau din nou o gaură care străpungea zidul de granit Era o uşa deschisă, o intrare Păşeau prin ea Cu multă dificultate şi şerpuind ajungeau la o uşă din două părţi, cu două canaturi O uşă de bronz cu două canaturi Acolo Iniţiatul se oprea şi spunea: “ Gata Nu am dreptul să vă urmez mai departe Veţi rămâne singur Şi dat fiind că drumul este foarte greu, foarte riscant, puteţi muri din cauza asta, trebuie să vă faceţi testamentul ” Şi îl obliga (pe aspirant) să-şi scrie testamentul Apoi, Iniţiatul pleca, iar candidatul era uimit să vadă că uşa se deschidea singură fără zgomot, iar când intra, se închidea la loc cu zgomot, cu o rezonanţă care în acel subteran era îngrozitoare Iar aceasta îl înştiinţa pe Preoul Iniţiat, aflat undeva, că un nebun sau un “ sărit ” sau un temerar plecase în căutarea adevărului El începea singur Oh, là, là ! Era un culoar ciudat, foarte strâmt şi prea jos; pe cele două laturi erau găuri, nişe în care erau statui, multe statui, pe întreaga lungime, cu nişte feţe, cu nişte expresii, cu nişte gesturi şi doar în slaba licărire care le lumina erau ameninţătoare, erau înspăimântătoare, îngrozitoare Ei da, dar trebuia să meargă, pentru că trebuia să înfrunte toate primejdiile Primejdii chiar de moarte Iar el mergea mai departe, înainta, şi în cele din urmă ajungea într-un loc (am uitat să vă spun că el se gândea deja că aceste statui sunt suflete din cealaltă lume care se află acolo pentru a-l înspăimânta, suflete de morţi) Dar el îşi ţinea firea, îşi domina frica şi mergea totuşi mai departe şi ajungea într-un loc unde se găsea o uşă păzită de 3 persoane, 3 bărbaţi, înarmaţi cu săbii şi pe cap cu căşti în formă de şacal, care îl înspăimântau Atunci unul din cei trei se năpustea asupra lui, îi înfigea mâna în gât şi-i spunea: “ Dacă îndrăzneşti, poţi intra pe această uşă Dar atenţie, odată intrat, nu vei mai putea să ieşi ! Vei fi sclav în templu şi s-a sfârşit cu tine ! Poţi merge, dar nu te vei mai putea întoarce niciodată Suntem aici zi şi noapte, de pază la această uşă ” Şi dacă el hotăra, totuşi, să intre, atunci ei se înclinau şi îl lăsau să intre prin acea uşă Dincolo de ea era o sală luminată de 100 de metri lungime şi lăţime, luminată de două buturugi de foc, care ardeau şi printre crengi – trei feluri de crengi există în Egipt: primele crengi se numesc mentă sălbatică arabică, următoarele (2) spini de Egipt iar celealte (3) – nu-mi amintesc cum se numeau Poate o să-mi vină în minte Şi cum erau crengi de arbuşti foarte odorante, foarte inflamabile, trebuia să treacă prin foc Şi cum erau două flăcări care se împreunau sus, pe tavan, până la cap, trebuia să treacă Şi dacă reuşea să treacă, mergea mai departe şi ajungea la o cascadă, un torent de apă venind de la Nil Acum trebuia să-l străbată Aşa că se dezbrăca, îşi împăturea hainele, le punea pe cap, cu lampa deasupra şi intra în apă, luminând celălalt mal Când ajungea pe celălalt mal, ce vedea ? O arcadă, o arcadă înaltă cu o scândură şi un palier şi începea să se agaţe, să urce Reuşea, dar nu vedea angrenajele şi aparatele care se aflau deasupra Vedea doar o poartă de fildeş şi făcea toate eforturile pentru a trece prin ea, dar ea era rezistentă Ea era încojurată de o mulură de aur, iar maşinăriile care se aflau deasupra, el nu le vedea Şi cum nu putea să treacă de acea uşă foarte rezistentă, vedea două inele care coborau, două inele metalice care străluceau şi se agăţa de cele două inele Atunci podeaua dispărea, îi fugea de sub picioare şi se afla suspendat deasupra unui hău, din care ieşea un vânt puternic, un frig glacial şi un zgomot înspăimântător, iar el era aşa, suspendat Oh, là, là ! Era complet îngheţat Era îngrozitor Dar iată că cele două inele coborau încet, lent, după câteva minute şi simţea podeaua sub picioare Aaa şi uşa se deschidea Şi ce vedea îndărătul acelei uşi ? O sală luminată, iluminată şi două rânduri de preoţi, pe toată lungimea, îmbrăcaţi în veşminte somptuoase; iar pe cap aveau simboluri şi ochiul: un triunghi, cu un ochi în mijloc Era simbolul 7 lui Osiris – pentru că Osiris înseamnă “ ochiul lui Dumnezeu ” Nu ştiaţi asta Osiris înseamnă “ Ochiul lui Dumnezeu ” Era simbolul clarvederii, al înţelepciunii, al lui Dumnezeu, care vede tot, peste tot Fiecare din aceşti preoţi avea simboluri iniţiatice Era o splendoare ! Şi toţi erau zâmbitori, mulţumiţi, satisfăcuţi, fericiţi Iar mai marele lor, se apropia şi îl îmbrăţişa de trei ori Îl punea să îngenuncheze, pentru că atunci când trebuia să treacă pe acolo, aspirantul era obligat să treacă printr-o intrare care era piedestalul unei mari statui reprezentându-i pe Osiris, Isis şi Horus O statuie a Sfintei Treimi Şi pe acolo trecea Deci, el îl punea să îngenuncheze în faţa acelei statui, a Treimii – Osiris, Isis şi Horus – şi îi rosteau o rugăciune în faţa lui Isis El repeta rugăciunea Şi toţi preoţii repetau rugăciunea Mai marele preoţilor spunea: “ O, zeiţă Isis, iată o fiinţă care a acceptat toate greutăţile, care a învins toate obstacolele, trebuie să-i dăm acum posibilitatea să învingă probele psihice ” – Pentru că (ce fusese) nu era încă nimic Alte probe îl aşteptau – “ Pentru că el este demn să primească binecuvântările Tale ” Iar apoi îl punea să se ridice şi îi spunea: “Acum ai să baţi la acea uşă ” Încă o uşă ! El bătea de 3 ori în acea uşă I se explica ce trebuie să spună Din spatele uşii, o voce înspăimântătoare îi spunea: “ Ce vrei? ” “ Sunt un penitent, sunt o biată fiinţă; am comis crime şi vreau acum să mă purific, să plătesc şi să-mi lichidez (datoriile) De aceea am coborât până aici, în adâncurile pământului, pentru a ispăşi ” Oho, imediat se auzea un zgomot de lanţuri, uşa se deschidea şi el intra Şi ce vedea ? Încă o sală cu trei preoţi, care erau judecătorii Judecătorii numiţi, în mitologie, Minos, Eac ??? şi Radamante Ei îi reprezentau pe aceşti trei judecători Cel din mijoc avea o mitră pe cap, din nou cu triunghiul şi ochiul cu pietre preţioase, cu diamante, Ochiul lui Dumnezeu Şi avea un lanţ la gât, cu un safir care îi cobora pe piept, un safir extraordinar şi cu un desen cu o femeie goală care se privea într-o oglindă Acesta era simbolul conştiinţei, care se priveşte, se vede, se cântăreşte Acum el trebuia să se spovedească, să-şi mărturisească toate păcatele, tot ce-a făcut bun sau rău Dacă aspirantul era sincer, cinstit, integru, el spunea totul în amănunt Ei notau tot, adică verificau prin clarvedere şi prin fizionomie – prin mişcările şi gesturile lui – şi prin frenologie – deci cunoşteau frenologia, fizionomia şi erau, pe deasupra, clarvăzători Şi dacă vedeau că totul este adevărat, sincer, cinstit, atunci ei îl acceptau; îi dădeau o cupă, cu o licoare înăutru; iar marginile acestei cupe erau unse cu ceva foarte amar, cu fiere – nu, cu miere ! Iar înăuntru era ceva amar, licoarea era îngrozitoare El o bea şi uita tot Aceasta era, în mitologie, trecerea râului Lethe Aşadar, el uita tot, tot, tot: crimele sale, lucrurile rele, evenimentele Şi apoi i se dădea o a doua cupă, cu ceva amar pe margini, îngrozitor, iar conţinutul era o ambrozie, un nectar şi atunci el primea memoria, amintirea: amintirea tuturor lucrurilor frumoase, minunate şi adevărate Memoria, amintirea Era un simbol Prima cupă era simbolul oamenilor care preferă plăcerile, bucuriile, senzualităţile şi pe care îi aşteaptă latura amară, boala şi moartea Erau simboluri, lucrau cu adevăruri Şi din contră, pe cel care accepta chinurile, suferinţele, necazurile, îl aştepta nectarul – adică bucuria, fericirea, forţa, puterea şi libertatea Şi apoi începeau probele Vai, vai, vai ! Ceea ce aţi citit în literatură, în mitologie: că trebuia să umple butoaie sparte; era o muncă lipsită de sens, ingrată şi trebuia s-o facă Iar apoi trebuia să rostogolească nişte cilindri, nişte materiale, pe un deal din apropiere şi ele cădeau mereu şi trebuia s-o ia de la capăt Aţi citit aceste lucruri în literatură, în mitologie; ei bine, ele sunt mici fragmente, mici frânturi din iniţierea egipteană Şi aşteptaţi puţin, veţi vedea imediat Şi apoi ei bine, nu se sfârşise, nu se sfârşise Apoi, Iniţiaţii, preoţii, pentru a-l face să fie învins, îl supuneau senzualităţii, dorinţei El era dezbrăcat la piele şi femei înarmate cu nuiele începeau să-l bată Iar sângele începea să-i circule, să se înfierbânte Şi săracul, ardea de dorinţă, dar trebuia să privească şi să învingă toate acestea Şi (femeile) acestea sunt Eumenidele Eumenidele sunt considerate ca nişte femei, nişte Furii îngrozitoare, dar, de fapt, în greacă, Eumenidă înseamnă “ binevoitoare ” Vedeţi cât de ignoranţi sunt profesorii în privinţa unor lucruri din literatură Nu ştiu ce înseamnă “ Eumenide ”: binevoitoare Şi apoi ? Oh, là, là ! Bietul de el se lupta cu dorinţele sale – pentru că sângele îi circula şi carnea lui era într-o stare jalnică Şi după aceea ? Ei, după aceea preoţii, care cunoşteau psihologia şi firea omenească, începeau să-l pună în stări de armonie, cu ajutorul muzicii, al instrumentelor, cu lucruri magice, pentru că ei cunoşteau, de altfel, puterea anumitor sunete; ???? este o cunoaştere pierdută, nu mai ştim cum utilizau aceste lucruri, de muzica magică, pentru a-l aduce în stări de o asemenea armonie, de o asemenea trezire a laturii divine, de trezire a conştiinţei sufletului său ! Ei da, dar această trezire nu era suficientă Apoi îi vorbeau, îl antrenau, îl învăţau cum să facă edificarea În latină, « edificare » înseamnă “ construcţie ” şi în acelaşi timp edificare, din punct de vedere pedagogic De fapt, era vorba de a construi templul interior, de a zidi templul în care Dumnezeu trebuia să vină să locuiască, Sfântul Duh Aceasta era edificarea Şi apoi, trebuia să ajungă la gradul 3: fixarea Fixarea însemna puterea de a fixa Duhul Sfânt, de a-l face să locuiască în acest templu de puritate, din materialele cele mai pure Iată un stagiu dintre cele mai importante 8 Şi iată ce facem noi, de fapt, ce propovăduim, unde vrem să-i aducem pe fraţi şi surori Dar nu pentru încercări, pentru suferinţe Nu ne ocupăm prea mult de ele Nu sunteţi martirizaţi, nu sunteţi bătuţi, nu sunteţi flagelaţi; dar ne ocupăm de acele lucruri, de acele 3 lucruri: de a trezi conştiinţa, sufletul omenesc, de a construi templul cu materialele cele mai pure şi de a putea atrage Sfântul Duh, de a-l fixa Iată adevărata Iniţiere Asta pentru a vă explica faptul că noi lucrăm în aceeaşi direcţie cu Misterele egiptene, (fiindcă) nu foarte mulţi şi-au dat seama încotro vă duc ! Bineînţeles că nu putem acum să coborâm în puţuri, să trecem prin foc Am lăsat aceste lucruri trecutului Dar ceea ce este etern, ceea ce este important, ceea ce este esenţial, îl facem în Fraternitatea Albă Univesală Câte conferinţe, amintiţi-vă ! (care vorbesc despre cum) să iei acele particule celeste şi să le adaugi pentru ca celelalte să plece, cele care sunt putrede, care sunt chircite, depăşite; să-ţi construieşti templul, adică corpul de slavă, despre care v-am vorbit, corpul lui Hristos Şi apoi Sfântul Duh nu poate locui în murdărie, în dărăpănături, în mizerie Trebuie să fie un templu al purităţii Or, acesta este esenţialul Învăţământului nostru Vedeţi, aşadar ?! Iar acum, pentru nimic în lume nu veţi putea nici calomnia, nici respinge, nici dispreţui (ceea ce facem), odată ce ştiţi că ceea ce facem depăşeşte tot Acum poate veţi începe şi voi să vă angajaţi, spre binele vostru, spre slava voastră Pe când, înaine, vă plimbaţi de colo-colo, comparaţi, căutaţi; căscaţi, vă scărpinaţi în cap Şi eraţi nişte idioţi Şi am să vă mai spun acum că multe lucruri din religia creştină sunt preluate din Misterele vechiului Egipt Cei care pretind a căuta ceva nou Egiptenii erau nişte oameni stupizi, în vremea aceea !!! Iată un singur exemplu: unde au găsit Sfânta Treime ? Au luat-o din Egipt şi de la Eleusis Brahma, Vishnu şi Shiva sunt acelaşi lucru Doar numele diferă Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt nume diferite, dar sunt acelaşi lucru, aceleaşi idei, acelaşi principiu Şi ca să vă mai spun – pentru că dacă ar trebui să vă spun câte lucruri a furat creştinismul de la Misterele egiptene mi-ar trebui ore întregi Mă voi opri doar la un singur lucru: de unde vin flagelările ? Chiar şi Dominicanii le practică; unii trec în fiecare săptămână prin flagelare Da, dominicanii, vă rog frumos ! Pentru că Misterele au lăsat omenirii o urmă de neşters, deşi oamenii nu mai vorbesc despre ele, nu se mai gândesc la ele, nu mai ştiu nimic despre ele Aceeaşi tradiţie există undeva… fără probele focului , ale celor patru elemente De ce trebuiau să învingă cele patru elemente ? Pentru că acei preoţi, acei Iniţiaţi ştiau că fiinţa umană a căzut, primul păcat a fost înfăptuit din cauza celor 4 elemente; ea a acceptat să se revolte împotriva lui Dumnezeu şi revolta l-a subjugat Cele 4 elemente îl domină acum Este la cheremul acestor 4 elemente: pământul, apa, aerul şi focul Iar acolo, în Mistere, reuşea să le învingă, să se elibereze În Mistere devenea liber El se supunea, aplica, urma, asculta şi reuşea să învingă această revoltă În timp ce acum revolta este peste tot, peste tot, peste tot: oamenii se revoltă, se revoltă, fără a şti ????? adevărul Nu ştiu nici măcar să asculte un Maestru adevărat Ei ştiu mai bine decât el şi sunt mereu revoltaţi Şi de aceea oamenii nu se vor elibera niciodată, niciodată Mă înţelegeţi sau nu ? Un ignorant nu se poate elibera Şi acum, să continui Vai, vai, nu s-a terminat ! Când discipolul, aspirantul, candidatul, ajungea (la capăt), deja era cineva Acum trebuia să treacă prin cele mai mari probe: încercarile lui Tantal Aţi citit deja despre ispitele lui Tantal ? A, este ceva îngrozitor ! Aspirantul trebuia dus într-o grădină, într-un parc, unde era gazon, erau flori, arbuşti, fete şi băieţi care se hârjoneau, dansau, se sărutau Era ceva Şi mai erau acolo coşuri pline cu fructele cele mai savuroase Erau lucruri divine, amfore pline cu un vin minunat; iar el, care era înfometat, însetat Şi mai erau femei îmbrăcate în haine de voal subţire, aproape transparente şi care se aflau în locuri de porfir, întinse în posturi languroase, în poziţii îmbietoare şi cu zâmbete şi gesturi îl învitau pe bietul Iniţiat să vină să le consoleze Iar el, oh, là, là ! trebuia să învingă toate acestea, trebuia să învingă toate acestea Era lucrul cel mai greu Tinere fete întinse şi aproape goale Şi dacă el uita de ce se afla acolo şi ce trebuia să facă, se isprăvea cu el, devenea un sclav în templu şi nu mai putea să iasă Pentru el, totul se sfârşea Acela care reuşea să învingă, care nu ceda, era primit de întregul popor de la Memphis El ieşea printr-o poartă mare, trecea pe lângă preoţii îmbrăcaţi în veşminte somptuoase şi îmbrăcat, el însuşi într-o robă albă, cu o coroană de mirt pe cap, cu o frunză de palmier, ca simbol al victoriei Şi mergea însoţit din toate părţile, însoţit de un car minunat îmbodobit şi în care nu urca, dovedind că nu cedează ovaţiilor, gloriei acestei lumi Nu lua nici măcar carul Peste tot, în toate balcoanele, din toate casele se strigau ovaţii, aplauze, i se rostea numele; şi chiar faraonul cu toată (curtea?) îi dădea cadouri, flori Iar el Apoi el îşi lua rămas bun de la Maestru şi se întorcea în ţara lui Iar unii, ca Pitagora şi ca Apollonius din Tyana, nu s-au mulţumit doar cu Egiptul Ei au vrut să vadă Misterele lui Mitra, din Persia Şi apoi în India Ei au parcurs tot Şi când s-au întors Iar Iniţierile era toate aceleaşi, doar forma lor era diferită Şi când a trebuit să meargă la Misterele lui Mitra, nu trebuia să treacă prin probe avea deja diploma I se revela tot restul, fără a fi pus să treacă prin suferinţe 9 Şi acum iată concluzia: Ce este lumea modernă ? Ce sunt discipolii, elevii, cei care caută spiritualitatea ? Bieţii de ei, nu-şi dau seama că încă n-au învins nimic, n-au suferit nimic şi sunt mereu ofensaţi şi mereu cer - când n-au învins niciodată nimic Şi aceasta este nenorocirea nenorocirilor Ei nu ştiu ce înseamnă să treacă Iniţierile Nu ştiu De, aceea, în Europa nu se poate obţine mare lucru, pentru că oamenii sunt plini de personalitate Nu cunosc mare lucru De aceea trebuie să citiţi volumul XI Insist, pentru a şti ce este această afurisită de personalitate, care ne face tot timpul să plângem, să ţipăm, să ne lamentăm şi să cerem, să pretindem, să scuipăm, să fim mereu nemulţumiţi se lamentează Ei nu-şi dau seama că trebuie să învingă multe lucruri, multe lucruri, multe lucruri Concluzia este următoarea: când vă confruntaţi cu încercări – pentru că probele nu mai sunt în temple, în Mistere, ele sunt în viaţă În viaţă trebuie să învingem cele 4 elemente, toate aceste mâhniri, tristeţi, umilinţe, totul în viaţă ! Şi dacă am şti ce se întâmpla în acele Mistere, când toate aceste suferinţe ale corpului fizic, aceste privaţiuni, aceste martirizări, flagelări erau tocmai pentru a trezi latura divina, latura spirituală Pentru că în felul acesta se trezea Oamenii ţipă, se vaită (Vor ca totul să fie aşa), fără greutăţi, fără probleme ! Vor rămâne nuli, nişte melci (fără cochilie), nişte viermi, nişte pigmei Aceste probe, care sunt în viaţă, sub tot felul de forme – nu aidoma celor din Egipt – sunt aici, prezente ! Luaţi bolile, luaţi închisorile, încercările, divorţurile, morţii ???, prăbuşirile pecuniare, sunt probe Şi când nu eşti luminat asupra felului cum trebuie să le treci Toţi sunt jalnici Dar dacă am fi luminaţi, le-am trece cu zâmbetul pe buze ! Şi apoi, am lucra asupra noastră-înşine, asupra templului nostru, cum poate Spiritul (să vină să sălăşuiască în el) Şi gata, am devenit un fiu al lui Dumnezeu Că oamenii vă recunosc, că nu vă recunosc, asta nu are nici o importanţă Comorile, bogăţiile, cadourile, harurile nu ei vi le vor da ! Ei nu vă pot da nimic, sunt atât de săraci ! Cerul este cel care vă va da tot restul Da, trebuie să gândiţi în acest fel Şi dacă vă spun acum că eu am trecut pe acolo, m-aţi crede ? Ei da, eu am trecut pe acolo La început nu ştiam, dar Maestrul Peter Deunov a revelat că nu numai că am trecut pe acolo, dar am devenit un hierofant, aveam toate puterile În Egipt Şi că îi învăţam, oho ! Iar eu nu ştiam Acum îmi amintesc puţin, foarte puţin, foarte puţin Dar dacă Maestrul Peter Deunov nu-mi revela asta, cred că toată viaţa aş fi rămas aşa, în neştiinţa acestui fapt Ei, da De aceea voi nu vă daţi seama ce lucruri sunt în stare să vă revelez pentru a vă ajuta, a vă lumina Nu vă daţi seama În faţa voastră se află un tip oarecare, îl poţi bate pe umăr, camarade, amice ! Amicul meu ! Şi aşteptaţi, aşteptaţi, poate într-o bună zi, poate veţi regreta că nu aţi simţit ceva adevărat, strălucitor (Veţi spune:) «O, ce orbi am fost, ce ignoranţi, ce !» Eu ştiu asta Dar când ? N-am idee Dar aşa va fi Pentru că ceea ce vă aduc eu, este mai mult decât aur şi pietre preţioase Iată Cel de-al treilea fel de crengi se numea tamarin(d) Purtau numele de tamarin(d) Erau folosite pentru a face focul: menta sălbatică arabică, spinii de Egipt şi tamarinul Dar ce este cel mai extraordinar din toate cunoştinţele lor, este acest adevăr: licoarea este dulce pe margini, e miere, iar în interior este amar, aduce boala şi moartea O, ce adevăr ! Iar acest mare adevăr, eu l- am găsit la Paracelsius În acea perioadă eram foarte tânăr; îmi căzu în mână un opuscul de Paracelsius, în care vorbea şi revela că pierderea, în mod stupid, inutil, a acelui lichid pe care îl posedă bărbatul, înseamnă pierderea vieţii Viaţa pleacă şi se apropie moartea Am fost atât de uluit, încât acest lucru m-a preocupat, înainte să-l găsesc pe Maestrul Peter Deunov Paracelsius Iar acum tineretul şi chiar adulţii nu se gândesc decât să risipească, să risipească prosteşte această putere, această forţă, această chintesenţă, doar pentru a se distra, pentru a se desfăta Dacă ar şti în ce fel boala şi moartea intră pe nesimţite, puţin câte puţin Vedeţi ? Paracelsius Şi eram foarte tânăr Am fost uluit de acest adevăr Şi am crezut Şi n-am să vă mai spun mai mult ! Ce am făcut, cum m-am purtat, ce am hotărât Asta nu vă priveşte Dar lucrul acesta m-a impresionat în asemenea măsură, încât a jucat un rol definitiv în existenţa mea Iată, astăzi a fost un lucru esenţial O hrană substanţială, esenţială şi condensată Mă întreb chiar ce i-aţi făcut bunului Dumnezeu pentru a avea această şansă de a auzi aceste lucruri Mă întreb După Cer, după Iniţiaţi, nu există nimic care se poate compara, care poate egala, ca valoare, Lumina, adică această Ştiinţă Iniţiatică Iar voi nu v-aţi gândit niciodată că este aşa/că aşa stau lucrurile Şi atâta timp cât nu cunoaşteţi valoarea, nu veţi fi niciodată Iniţiaţi Niciodată A, puteţi citi cărţi peste cărţi iniţiatice Nu, nu prin cărţi iniţiatice devii Iniţiat Priviţi: Jacob Bhöme cu siguranţă n-a citit nimic, poate foarte puţin, dar ce a descoperit el însuşi, prin propriile capacităţi ! Şi toţi au luat de la el Toţi au luat, toţi au fost influenţaţi E formidabil, Jacob Bhöme Da, toţi au fost influenţaţi Chiar şi Sf Martin a fost influenţat şi mulţi alţi scriitori Scriitori ??? francezi, englezi au fost influenţaţi de el Iar acum oamenii îşi închipuie că citind biblioteci, cărţi oculte, au ajuns Iniţiaţi Nu, este o chestiune de devenire interioară Devii Iniţiat interior, prin sufletul, prin spiritul tău, prin inima ta, prin calităţi şi virtuţi, prin iubirea ta, prin dezinteres, prin statornicie devine cineva un Iniţiat Chiar dacă n-a citit nimic N-a citit nimic şi este deja un Iniţiat A 5-a 10 rasă judecă şi cântăreşte, măsoară lucrurile după cunoaşterea intelectuală, după erudiţie, după diplome, după facultăţile universitare absolvite Asta încă nu e o Iniţiere Nu devii un Iniţiat în felul acesta Sunt mulţi oameni iniţiaţi, dar care n-au terminat facultăţi, iar alţii care au terminat Universităţi, dar care nu ştiu că sunt la început Sunt două lucruri diferite Încercaţi să înţelegeţi asta dans votre tête, pentru că e o asemenea confuzie în capul contemporanilor în privinţa adevăratei cunoaşteri, oh, là, là ! Am văzut asta Încercaţi să vă amintiţi, astăzi, ce este o Iniţiere Şi atunci veţi înainta, veţi înainta, veţi înainta Când vor apărea unele greutăţi – şi în mod obligatoriu vor apărea – veţi vedea altfel lucrurile şi atunci plutiţi În timp ce înainte vă smulgeaţi părul, calomniaţi pe toată lumea sau chiar vă sinucideaţi În timp ce acum, deveniţi cu adevărat formidabili Nu v-am vorbit de francmasoni Rozacrucienii, francmasonii au păstrat multe crâmpeie, multe adevăruri de la vechiul Egipt Şi francmasoneria, de asemenea Ei da Nu v-am vorbit de Shimon Bar Johai, de Zohar, de Kabbala Nu v-am spus că Kabbala vine şi ea din Egipt Ei, da Şi că aceşti Iniţiaţi din Egipt, veneau din Atlantida Sunt atlanţi care au venit o parte în Egipt, o parte în India şi au iniţiat Şi un Iniţiat, un hierofant îi dicta chiar Faraonului Faraonul se supunea, se înclina Da, un hierofant Ei, da, nu v-am explicat tot Dacă vor exista condiţii, posibilităţi, poate într-o zi am să vi le revelez, dar nu sunt lucruri esenţiale Puteţi merge înainte fără acele lucruri Dar rămâneţi cu acest lucru: acceptaţi dificultăţile pentru a deveni puternici Şi, în al doilea rând, pregătiţi templul, corpul de slavă, corpul lui Hristos, ca Duhul Sfânt să vină să locuiască (în el) Nu există lucru mai important Nu există Totul este nimic, zero, pe lângă asta Acum, câteva minute de meditaţie Şi acum veţi înţelege tot Veţi vedea, pregătiţi-vă ! Aşadar, discipolul care se concentra asupra Luminii, de exemplu, asupra Luminii, asupra Păcii, asupra Perfecţiunii, cu convingerea absolută că ele sunt o realitate, că sunt un lucru care trebuia să se realizeze şi aşa mai departe, chiar şi în planul fizic – dar, dat fiind că el nu ţinea atât de mult la planul fizic, pentru că în planul fizic trăim foarte puţin timp, iar apoi plecăm, şi dacă ne-am stricat, ne-am cheltuit întreaga viaţă, numai pentru a meşteri, pentru a aduna, pentru a îngrămădi, iar apoi plecăm, fără a le putea lua cu noi şi le lăsăm vagabonzilor, tâlharilor să le mănânce Discipolii din vechiul Egipt nu erau atât de proşti ! Ei încercau să se concentreze asupra lucrurilor nemuritoare, eterne, indestructibile şi atunci le adunau, le căutau, le acumulau, le dezvoltau, le “stropeau”, până când, chiar atunci când plecau din acest plan fizic, deşi nu aveau nici palate, nici maşini, nici bani, nici nimic, aveau bogăţii şi comori şi splendori în ei înşişi, o asemenea Lumină, (că) ei mergeau direct în acele regiuni de unde au venit acele particule; pentru că li se explica, li se spunea: « dacă primiţi lucruri celeste în voi, veţi fi obligaţi, într-o zi, să mergeţi în aceeaşi regiune de unde le-aţi luat, pentru că din cauza legii afinităţii, veţi fi introduşi de aceste lucruri în acele regiuni sublime şi veţi petrece o veşnicie de bucurie, de cunoaştere - învăţând, bucurându-vă, călătorind, cunoscând tot Şi când i se explicau aceste legi, ale afinităţii, atunci discipolul nu se gândea decât să ajungă într-o zi în acele regiuni Şi atunci el lucra, lucra, lucra asupra Luminii, asupra laturii divine, asupra laturii celeste şi, într-o bună zi, el beneficia (de toate acestea), era în plenitudine, într-o stare de nedescris care, în India, a fost numită «nirvana» În timp ce, toţi ceilalţi, care nu au trecut prin Iniţiere, care erau influenţaţi, subjugaţi, mortificaţi de o filozofie stupidă, nu se ocupau decât de lucruri care putrezeau, piereau, nu durau mult timp, iar când plecau în lumea cealaltă, (erau) goi, săraci, mizeri şi prost primiţi Atunci ei mergeau în regiuni de unde au adunat lucruri, adică, dacă nu era un loc numit Infern – pentru a suferi, pentru a vedea suferinţele pe care le-au cauzat celorlalţi, ce înseamnă ele, pentru că nu le cunoşteau («Ce contează, nu eu sufăr, ci ceilalţi, ce-mi pasă mie ?») Şi atunci trebuiau să treacă prin Infern, pentru a cunoaşte suferinţele pe care le-au cauzat celorlalţi Iar apoi, (treceau prin) Purgatoriu, pentru a se curăţa, a se purifica Şi numai după, după, după, poate era ceva, câtuşi de puţin, un lucru bun pe care l-au făcut Ca acela care, în sfârşit, dăduse un morcov, doar unul, sau o ridiche cuiva Singurul bine pe care l-a făcut vreodată Şi săracul de el, era deja în Iad: el ardea, suferea, se plângea Şi jeluirile lui au ajuns până la Sf Petru Şi pentru că Sf Petru nu putea dormi din cauza asta, a căutat în catastif: «Trebuie să găsim ceva pentru a-l ajuta !» A căutat, a căutat şi a găsit că făcuse bine doar cu o ridiche, dăduse o ridiche cuiva «Oho, zise el, asta e de-ajuns pentru a-l ajuta A făcut, totuşi, ceva Lăsaţi în jos ridichea până la el, cu o sfoară, pentru a-l salva » Atunci, acel (nefericit) s-a agăţat de ea şi a început să urce Numai că ceilalţi păcătoşi care au văzut asta, s-au agăţat de picioarele lui, ca să urce şi ei Şi urcau Iar el a zis: «Ei, voi ştiţi că ridichea asta e a mea ?!» Şi atunci sfoara s-a rupt şi au căzut toţi înapoi în oale Nu trebuia să spună asta Atunci Sf Petru a văzut că nu e nimic de făcut Nu poţi salva astfel de oameni Aşadar, tot ce se spune despre Infern şi despre Purgatoriu sunt mari adevăruri Ele nu au fost inventate Oamenii cred că au fost inventate şi atunci râd de ele În realitate nu există locuri care se numesc Infern 11 şi Paradis (Iad şi Rai) Nu Sunt stări de conştiinţă Numai asta poţi corecta Dar oamenilor trebuia să li se arate că există un loc undeva, care este Iadul, şi un altul, Raiul, dar acestea au fost lăsate pentru cei îndobitociţi; (pentru ei) este nevoie de asemenea lucruri, pentru a se agăţa de ele Dar pentru Iniţiaţi a fost revelat faptul că nu există Infern Sunt stări de conştiinţă Sunteţi în Infern chiar şi acum Unii sunt chiar acum; şi suferă, sunt îngroziţi Or, acesta este Infernul De ce să aştepţi să fii aruncat într-o oală ? Eşti deja în ea ! Iar alţii care jubilează, care radiază Ei bine, ei sunt deja în Paradis Numai că nu ştiu că sunt în Paradis Trebuie să le-o spună altcineva Esenţialul, lucrul cel mai important, în această prinvinţă, este că dacă aveţi iubire pentru adevăr, pentru lumină, pentru această puritate şi o aveţi în fiecare zi şi toată viaţa, atunci deja acumulaţi, atrageţi, pregătiţi, formaţi o întreagă lume sublimă în voi, în jurul vostru, care nu se vede Şi când va fi văzută ? Când veţi pleca în lumea cealaltă, veţi vedea că ceea ce aţi lucrat, ce aţi făcut este o realitate Şi în acel moment, dat fiind că atunci omul nu are corpul fizic, nu are corpul eteric, nu are corpul astral, nici măcar corpul mental inferior, care îl împiedicau să simtă, să primească aceste lucruri sublime, el simte cele mai mici lucruri, vibrează la cea mai mică vibraţie – este de neînchipuit, de nedescris Iată cum Iniţiaţii din vechiul Egipt prezentau lucrurile, adevărul Ei spuneau: «Totul depinde de voi, dacă nu cereţi decât Lumina, latura sublimă, deja sunteţi legaţi de lumea adevărului, de lumea luminii, nimic nu vă va mai putea împiedica să vă proiectaţi când veţi pleca, când veţi părăsi corpul fizic, să vă aflaţi printre acele fiinţe care sunt de aceeaşi natură, de aceeaşi splendoare, de aceeaşi mărire, de aceeaşi frumuseţe, de aceeaşi putere, sunteţi cu ei Iată adevărul Adevărul cu adevărat veridic Aşa stau lucrurile; şi nu puteţi face ca lucrurile să nu fie aşa; indiferent dacă credeţi sau nu credeţi, aşa va fi, când veţi pleca Aşa că nu ne rămâne decât să credem, să acceptăm şi să lucrăm Iată deci, trei lucruri «Facă-(ţi-)se după credinţa ta !» - a spus Iisus Acum, cel mai bun cadou pe care vi l-am făcut în timpul celor 39 de ani, este cel de astăzi Dacă acceptaţi, dacă mă credeţi, dacă lucraţi în acest sens, să aveti, să obţineţi, să cunoaşteţi acest adevăr, această lumină, această iubire, veţi vedea apoi Oh, là, là ! Ce de schimbări, ce de schimbări extraordinare, chiar în această existenţă, chiar în această existenţă; în ciuda opreliştilor, a blănilor, a carapacelor şi a perdelelor şi a ecranelor, a îmbrăcăminţilor şi toate celelealte, cu toate acestea veţi avea ceea ce vreţi Şi în acest fel Iniţiaţii, marii Maeştri, Hierofanţii şi Mahatma spuneau : «Planul fizic este cea mai mare oprelişte pentru a realiza cât mai repede cu putinţă aceste lucruri Corpul fizic, materia… vai, vai, vai, pentru a o subtiliza, pentru a o sublima, pentru a o transforma, pentru a ajunge să trăieşti cu adevărat acea viaţă celestă chiar în corpul fizic, trebuie multe eforturi, multă voinţă, multă credinţă, multă iubire, multă speranţă Şi cum oamenii sunt obişnuiţi cu lucruri mult mai uşoare, mai simple, mai concrete, ei nu se ocupă decât de asta şi au renunţat la această muncă a Iniţiaţilor, care este singura care merită (făcută), şi iată cum, apoi, sunt mereu în mizerie, în sărăcie, în slăbiciune Pentru că nu este nimic ştiinţific în ceea ce fac ei, nu este bazat pe o ştiinţă iniţiatică Tot ceea ce fac ei nu este încă cea mai bună ocupaţie, de fapt Acum vă prezint astăzi latura cea mai perfectă, cea mai sublimă, cea mai veridică de a năzui către acea Lumină Şi dacă se întâmplă să simţiţi puţină descurajare, mici, mici necazuri, mici suferinţe, uneori, să spuneţi ca în cântec: «În toate împrejurările vieţii, nu-ţi pierde pacea !» «Pri- vsicikite uslovia na jivota, ne gubi svoia mir !» Adică în orice condiţii aţi fi puşi, să nu vă pierdeţi niciodată Pacea Eei, nu e uşor ! Este imposibil, dacă nu eşti conectat, legat de Lumină, dacă nu ai acest ideal de a te agăţa de ceva nemuritor, nu e cu putinţă Priviţi Nu e posibil Eu nu cred Dar dacă eşti agăţat, dacă ai o coardă, cum spuneam: Înaltul Ideal Oamenii n-au înţeles niciodată rolul unui Înalt Ideal; cum lucrează asupra noastră un Înalt Ideal, cum ne ajută, cum ne redresează, numai avânt un Înalt Ideal şi dacă nu-l aveţi, veţi fi la pământ din cele mai mici lucruri Pentru că nu există nimic care să vă susţină Ca cei care sunt în mare, scafandrii Dacă nu există o coardă, dacă li se întâmplă ceva, ei zic «Trageţi !» şi hop ! sunt săltaţi sus Acesta este Înaltul Ideal El este sus, la suprafaţa făpturilor, care vă susţine, nu vă lasă să vă înecaţi În timp ce, fără un ideal, ne înecăm Vi s- a întâmplat de mai multe ori Şi pe urmă, acei ignoranţi trec drept savanţi şi filozofi Se împăunează, se umflă în pene,/se dau mari, dar sunt zero în faţa Cerului În faţa idioţilor, da, în faţa ignoranţilor, da Idioţii se minunează în faţa altor idioţi ! Dar în faţa Iniţiaţilor, în faţa celor de Sus, este lamentabil Priviţi cu ce se mulţumesc ! Priviţi ce prostii sunt în capul lor ! Ei se mulţumesc, meşteresc Iată cel mai mare adevăr despre care v-am vorbit şi el nu este încă (ultimul) Este unul din marile adevăruri, dar apoi vor veni altele Şi aşa, unul după altul, unul după altul, înaintaţi, deveniţi puternici, rezistenţi Altfel, ooo, veţi alege şi veţi fi mâncaţi, înghiţiţi de gângănii mici Şi ce sunt aceste gângănii ? Păi sunt oameni care vă vor mânca Da, sunt mici gângănii Sunt multe, nu ducem lipsă de asemenea gângănii Veţi spune: «Dar cum vorbiţi, cum îndrăzniţi să vorbiţi de asemenea lucruri ?» Ei da, Cerul mi-a 12 dat acest drept L-am obţinut Înainte nu eram aşa Eram foarte rezonabil, foarte ponderat, foarte cumpătat, impecabil, ce mai ! Dar din clipa în care Cerul mi-a zis: «Dă-i drumul, Toto !!! » de atunci (mi-am dat drumul) şi spun astfel de lucruri Fără îngăduinţa Cerului, oh, là, là ! eram perfect, ce mai ! Drăguţ adorabil Dar mi se pare că într-o zi, când veţi ajunge şi voi la anumite munci, la anumite cuceriri, izbânzi sau dominaţii sau rezultate sau victorii, dacă vreţi, e posibil să mă întreceţi Eu încă nu i-am ocărât pe oameni Dar voi o să îi ocărâţi - şi încă cum ! Asta o prevăd Dar noroc că pe moment sunteţi drăguţi ! Ei da, dar veţi face mai mult de-atât Dacă aţi vedea măcar ce se întâmplă, cum sunt oamenii în interior, o să-i omorâţi pe toţi ! În timp ce eu încă n-am omorât pe nimeni Deci eu sunt mai drăguţ decât voi Dar dacă aţi putea măcar vedea ! Cunoaşterea, clarvederea sunt foarte primejdioase De ce ? Să zicem că cineva a deschis ochii unuia, şi el devine clarvăzător Şi află că soţia lui Pune mâna pe puşcă: 3 morţi ! Aşa că clarvederea nu este chiar atât de recomandabilă Trebuie să rămâi în ignoranţă Vă spun: dacă voi aţi vedea ce văd eu, aţi extermina lumea Dar nici în această privinţă nu mă veţi înţelege Nici în asta Acum veţi avea într-adevăr timp să digeraţi, să meditaţi şi veţi vedea, într-o zi, că au fost, cu adevărat, mari adevăruri Dar când ? Când veţi pleca de pe acest Pământ Dacă, înainte de a pleca, există şi unii care sunt convinşi, care acceptă, au o intuiţie, îşi amintesc că este aşa – pentru că nu coborâm pentru prima oară pe Pământ - şi ştiu că aţi verificat cu toţii ce am spus; toţi, fără excepţie Aţi traversat toate regiunile până la Cer şi v-aţi întors Însă carapacele pe care le avem, pe care le aveţi, vă împiedică să vă amintiţi Dar toate acestea sunt în voi Unii pot să-şi amintescă şi să spună: «Da, aşa a fost Acum este greu » Da, nu vă înşel Şi atunci de ce să nu beneficiaţi de cunoaşterea acestor mari adevăruri şi să vă bălăciţi veşnic în tot ce este atât de murdar şi necinstit, atât de mediocru, chiar dezgustător, uneori De ce, când avem aceste mari adevăruri ? Să nu le cunoşti, să duci o viaţă cam animalică, asta da… Poţi chiar să-i scuzi pe oameni Dar să ai revelaţia acestor mari adevăruri şi să continui să te bălăceşti, să te bagi în lucruri care nu sunt chiar atât de frumoase, atunci persoana aceea nu se va putea justifica în nici un fel Nici ea nu va fi mândră de ea E o chestiune de timp Eu sunt liniştit Ştiu că o să vă prind pe toţi, toţi, toţi la cotitură, pentru că mai devreme sau mai târziu veţi fi obligaţi să recunoaşteţi aceste lucruri Fără excepţie, aproape toţi îmi veţi da dreptate într-o zi Dar poate că atunci nu voi mai fi aici Mă veţi căuta pe alte planete, ca să-mi mulţumiţi Da Ştiu şi asta «Vă faceţi iluzii, nu, nu, nu ! Oh, là, là ! » Şi poate că sunt singurul care nu îşi face iluzii Ceea ce am învăţat, ceea ce am trăit, încă n-aveţi idee ! Dar cu voia lui Dumnezeu, aşa, încet, uşurel, încetişor, veţi cunoaşte lucruri pe care le-am trăit, pe care le-am cunoscut, pe care le-am atins, le-am verificat – pentru că dacă am face-o dintr-o dată, aţi muri N-aţi putea rezista şi suporta toate acestea Aţi cădea la pământ Trebuie timp Şi apoi totul se va lărgi, veţi vedea lucrurile clar şi chiar veţi măsura, veţi cântări oamenii pe care îi întâlniţi astăzi, în faţa cărora sunteţi în admiraţie, pentru că au terminat câteva şcoli, au câteva diplome, au bani Apoi, când veţi vedea cum trăiesc, cum vorbesc, cu ce se ocupă cu lumina Învăţământului, vai, vai, veţi descoperi că sunt foarte departe Veţi începe să-i apreciaţi pe alţii, pe care i-aţi călcat în picioare, pe care nu i-aţi apreciat, pentru că nu sunt atât de bine clasaţi, stimaţi, de idioţii lumii Ce de schimbări se vor produce în voi, veţi vedea ! De ce ? Pentru că trebuie să vezi lucrurile exact cum sunt Şi deocamdată nu le vedeţi Sunteţi influenţaţi de oameni care nu cunosc adevărul Ei ne-au influenţat, ne-au indus în eroare, ne-au educat Nu este aşa, nu este aşa ! Când veţi cunoaşte celălalt aspect, veţi înţelege şi îi veţi clasa Veţi spune: «Gata cu ăştia ! Nu mai sunt idealul meu Nu-i voi mai imita » Pentru că pe moment, toată lumea vrea să devină regele oţelului, regele petrolului, regele prostiei, regele Nu, ??? Iar acum sunt la spital, sunt la cimitir Pentru că, ştiţi, sunt prea mulţi regi, prea mulţi, aşa că O, ce bucuros sunt astăzi ! Pentru că v-am făcut un cadou ! Şi dacă aţi înţeles, dacă gândiţi că gândul este ceva real, puternic, ideal, formidabil şi în loc să vă lăsaţi gândul să se plimbe, să adune murdării, lucruri senzuale, abracadabrante, lucruri dezordonate, să o puteţi educa, concentra, conduce, ghida, ca ea să fie (ocupată) mereu, mereu cu lucruri sublime, sublime, sublime Dacă ajungeţi să faceţi asta, aveţi puterea, aveţi cheia, aveţi tot Acum trebuie să faceţi o muncă asupra voastră înşivă Să nu vă lăsaţi ca toată lumea, plutind în nori Ceea ce este puţin dulce, ah ! Toţi decad tocmai prin gândirea lor, prin mentalul lor, prin imaginaţia lor, sunt dezechilibraţi, ajung la psihiatrie, pentru că nu cunosc aceste lucruri Lumina vindecă, Lumina însănătoşeşte, Lumina armonizează, Lumina perfecţionează Şi oamenii de ce se ocupă ? De Lumină ? Mai degrabă de întuneric Ei acceptă întunericul şi atunci întunericul îi ucide Vedeţi, deci, ce cadou v-am făcut astăzi ?! Şi dacă vreţi să verificaţi, hai, daţi-i drumul ! (Vă trebuie) ani Şi veţi vedea, când ne vom întâlni, nu veţi mai fi aceeaşi Va ieşi ceva din voi În timp ce acum, când văd multe chipuri, sunt stinse, stinse, sunt întunecate, sunt fără viaţă, nu există nimic, nici în privire, nici în 13 zâmbet, nici în Pentru că este „ideal” să fii aşa Este idealul oamenilor În timp ce aici, ehe, însufleţim, însufleţim tot, tot, tot Fiinţa trebuie să vibreze, să propage viaţa Religia Egiptenilor Antici Religia egiptenilor este o transpunere a misterelor celeste in viata de zi cu zi Concretizand religia in plan fizic nu numai pentru a fi mai usor de inteles ci si pentru a expune marea lor stiinta, ca "tot ce este sus este si jos" (Hermes Trismegistros) Principiile cerului sunt si cele ale naturii si fiecare fiinta sau element pamantean exprima un aspect universal arhetipal cosmic O intelepciune mai degraba holistica decat zoomorfa, aceasta din urma fiind doar pentru cei neinitiati Dupa invatatura teologilor, la inceput a fost oceanul intunecat, haosul, nun, dar in care salasluia Atum, lumina necreata care mai apoi va iesi din adancuri in chip de soare, devenind Ra si creand intreaga lume Atum-Ra a creat 4 zei si 4 zeite: Nut - doamna cerului si mama stelelor Cheb - zeita pamantului Osiris - zeul fertilitatii Isis - sotia lui Osiris Seth - zeul intunericului, ucigasul fratelui sau, Osiris Hathor - stapana pacii si a tuturor zeilor Ptah - zeul cu chip frumos Sobec - domnul apelor Amon insa era venerat ca fiind zeul suprem si care a capatat o importanta din ce in ce mai mare la Teba La egipteni existau de asemenea o multime de spirite malefice si demoni dar care nu puteau impune triumful definitiv al raului Religia egipteana privea moartea ca un moment firesc de trecere spre un altfel de viata pregatindu-se din timpul vietii pentru marea trecere Printre cultele sacre se afla si cultul taurului sacru Apis, al zeitei Hathor - femeia cu cap de vaca, al zeului Anubis - barbatul cu cap de sacal, Sobec zeul apelor - om cu cap de crocodil, cultul lui Horus - omul cu cap de erete etc Dar aceste aspecte nu semnificau zoolatria Spre exemplu sacalul care in miez de noapte devora cadavrele mortilor, intruchipa acel principiu ocult al trecerii in lumea de dincolo, al misterului mortii, animat de zeul mortii Anubis Noaptea sacalilor era asociata cu o moarte rituala Invatatura sacra fiind transpusa in simboluri vii, concrete, exprima o realitate evidenta Zeita Hathor, femeia cu cap de vaca, este simbolul principiului mintii linistite, calme, patrunsa de compasiune si grija fata de toate fiintele Din acelasi motiv vaca este adorata si in India Calmul, naturaletea, blandetea si devotiunea sunt aspectele adorate in realitate de devotul yoghin care aspira la iluminare, deci nu animalul in sine vaca fiind o expresie a non-existentei mintii (cea care creaza iluzia acestei lumi) pacea si calmul Zeul cu cap de maimuta exprima simbolul mintii umane obisnuite, necontrolate In ritualurile egiptene maimutele dresate stateau nemiscate ore in sir tinand torte aprinse pentru a ilumina incaperile, ca simbol al mintii controlate care se impunea in acel ritual De aceea cei care nu cunosc simbolurile arhetipale nu vor intelege cu adevarat religia Egipteana, Tibetana, Indiana sau Budismul In toate templele de mistere egiptene neofitii alesi erau mai intai initiati in simboluri (care impregneaza subconstientul colectiv - C G Jung) numerologice, antropice, zoomorfe etc Cativa initiati celebrii in Egipt: Pitagora, Herodot, Socrate, Moise, Aristotel, Platon, Deceneu, Corilos, Zamolxis, Hermes etc De-a lungul întregului Nil se înalţă şi astăzi templele pe care vechii egipteni le-au construit pentru a-şi cinsti zeii Ei au construit şi piramide, unde odihnesc mumiile faraonilor Vreme de peste 3000 de ani (din 3200 până în 30 î Cr ), civilizaţia egipteană înfloreşte într-un ţinut deşertic, pârjolit de soare În valea îngustă pe care creşterea apelor Nilului o face foarte mănoasă Oraşe puternice sunt unite sub autoritatea unui rege, faraonul Printre numeroşii zei cărora egiptenii li se închină figurează şi faraonul, pe care aceştia îl consideră un zeu viu Preoţi aflaţi în slujba sa se ocupă de zei în fiecare templu Aceştia diriguiesc de asemenea ceremoniile pentru morţi, care deţin un loc însemnat în religie 14 Zeii egipteni Fiecare regiune, fiecare oraş cinsteşte zei diferiţi Totuşi principalii zei sunt recunoscuţi de toţi Amon-Ra, zeul Soarelui, este unul dintre cei mai importanţi zei Purtând pe cap un disc solar, el se naşte în fiecare dimineaţă şi dispare în fiecare seară Pe tot timpul zilei, navighează în barca sa de aur pe oceanul cerului Osiris este, potrivit legendei, primul rege al Egiptului Fratele său, Seth, îl asasinează şi îi taie trupul în paisprezece bucăţi, pe care le împrăştie în tot Egiptul Isis, soţia lui Osiris, găseşte rând pe rând bucăţile, reconstituie trupul, îl înfăşoară în fâşii de pânză şi îşi învie soţul Osiris este astfel prima mumie şi devine zeul Morţilor Isis este o vrăjitoare, zeiţă a Vieţii şi mamă ideală Horus este fiul lui Osiris şi al lui Isis El îşi răzbună tatăl, smulgându-i lui Seth tronul Egiptului El este zeul şoim, protector al faraonului Prin anul 1360 î Cr , faraonul Amenhotep al IV-lea încearcă să impună un zeu unic, pe Aton, zeu al Soarelui El însuşi îşi schimbă numele în Akhenaton (adorator al Soarelui) După moartea sa, se revine la vechea religie, căci egiptenii rămân ataşaţi de zeii lor tradiţionali Faraonul Faraonul, rege al Egiptului, este considerat deopotrivă preotul suprem şi un zeu viu printre oameni Din acest motiv, el nu trebuie privit în faţă Egiptenii cred că el este un urmaş al primului rege legendar al Egiptului, Osiris, şi reîncarnarea lui Horus pe pământ După moarte, el se va întoarce în lumea zeilor Faraonul este căpetenia religioasă În principiu, el trebuie să fie singurul care să se roage la zei în templu Însă el îi împuterniceşte pe preoţi să facă acest lucru, întrucât nu poate fi prezent zilnic în toate templele din regat Templele Templele sunt locuinţele zeilor Sunt construite la malul Nilului, iar faţada lor este întotdeauna paralelă cu fluviul O lungă alee străjuită de sfincşi duce la intrarea monumentală În interior se deschide curtea unde poporul are dreptul să ia loc doar cu ocazia marilor sărbători Din fundul curţii, se intră într-o sală cu coloane unde se oferă sacrificii în timpul ceremoniilor Într-o altă sală, se găseşte barca pe care este instalată statuia zeului cu prilejul procesiunilor pe Nil În fundul templului, într-o săliţă splendid decorată, se află sălaşul zeului, naosul, în care este închisă statuia Numai faraonul şi preoţii au dreptul să pătrundă aici Preoţii În fiecare templu, există mai mulţi preoţi, conduşi de un mare preot Preoţii trebuie să ştie să citească şi să scrie Funcţia lor se transmite din tată în fiu Ei alcătuiesc un grup social bogat şi puternic, căci percep birurile cuvenite zeilor Preoţii trebuie să fie raşi şi să poarte un veşmânt lung Ei au grijă de zeul căruia îi este închinat templul Întrucât se consideră că zeul sălăşluieşte în statuia care îl întruchipează, în fiecare dimineaţă preoţii trezesc această statuie O spală, o înmiresmează, o îmbracă şi o hrănesc, după care depun ofrandele la picioarele ei Viaţa de după moarte Pentru egipteni, omul continuă să trăiască şi după moarte Trecerea din împărăţia morţilor este periculoasă şi, de aceea, morţii sunt ocrotiţi prin tot felul de ritualuri şi rugăciuni Mormintele sunt concepute ca nişte adevărate locuinţe, în care sunt depozitate toate mobilele şi obiectele necesare defunctului în noua sa viaţă Însă, înainte, el va trebui să iasă învingător din încercarea redutabilă a judecăţii lui Osiris Ritualurile funerare Mortul cunoaşte o altă viaţă în lumea de dincolo, cu condiţia ca trupul său să fie conservat În acest scop, trupul trebuie îmbălsămat pentru a fi transformat în mumie O mască pictată după chipul mortului îi acoperă faţa Mumia este aşezată apoi în trei sarcofage care se încastrează unele în altele Acestea au forma trupului mortului, iar în ultimul este zugrăvit după chipul său Lângă sarcofag sunt plasate toate lucrurile trebuincioase vieţii cotidiene, îndeosebi hrană, obiecte de toaletă, bijuterii şi de asemenea arme Nişte statuiete sau ,,shauabtis”, care reprezintă slujitorii, vor munci în locul mortului în lumea de dincolo Defuncţii înstăriţi iau cu ei până la 365 de şauabtis, astfel încât să aibă un servitor în fiecare zi a anului Mormintele Pentru a-şi proteja trupul şi bogăţiile pe care le iau cu ei în lumea de dincolo, faraonii pun să li se clădească nişte morminte uriaşe pe malul vestic al Nilului Acest mal era considerat malul morţilor, fiindcă soarele apune pe această parte a fluviului Mormintele primilor faraoni numite mastaba, sunt nişte mari edificii joase şi rectangulare În mastaba se află un puţ adânc care duce la încăperea unde odihneşte mortul Deasupra se află camera ofrandelor Când faraonii hotărăsc să-şi construiască piramide, aceste mastaba devin mormintele înalţilor demnitari ai regatului Piramidele erau iniţial cu trepte, cum este cea a regelui Djoser de la Saqqarah, simbolizând o scară gigantică pentru a urca în sălaşul zeilor Apoi, cele patru pante ale lor devin netede şi simbolizează o rază de soare, cum sunt cele ale piramidei lui Kheops În interior o lungă galerie în 15 pantă duce la un adevărat apartament alcătuit din mai multe încăperi despărţite prin uşi sigilate, care înconjoară camera unde se află sarcofagul şi unde se găsesc bogăţiile regelui defunct Un sistem de galerii şi de camere goale au rolul de ai păcăli pe hoţi, însă aproape toate mormintele au fost jefuite pe vremea faraonilor Prin anul 1500 î Cr , faraonii preferă să pună să li se sape mormintele (hipogee) în pereţii abrupţi ai munţilor din faţa oraşului Teba, în Valea Regilor Ca şi vechile mastaba, hipogeele sunt alcătuite dintr-o încăpere de cult care cuprinde mai multe săli foarte mari, ornate cu basoreliefuri sau cu picturi Un puţ tainic duce la camera sarcofagului Mormintele mai modeste sunt nişte puţuri adânci de 5 m, în fundul cărora se află o încăpere strict dimensionată pentru a găzdui sicriul, în care mortul nu este mumificat Cât despre săraci, aceştia sunt înfăşuraţi într-o rogojină şi îngropaţi direct în nisip, cu câteva obiecte familiare Judecata lui Osiris După moarte, defunctul începe o lungă călătorie până în împărăţia lui Osiris (sau împărăţia morţilor), trebuind să apară în faţa unui tribunal Cartea morţilor, culegere de formule magice care au fost aşezate în sarcofag, se presupune că îl poate ajuta pe defunct care trebuie să răspundă la interogatoriul lui Osiris despre faptele din viaţă Apoi sufletul defunctului este cântărit: inima lui este pusă pe unul din talerele balanţei, iar pe celălalt se află o pană Dacă talerele sunt în echilibru, mortul intră în împărăţia lui Osiris În caz contrar, este devorat de un monstru şi dispare pentru totdeauna 16 